Stanisława Teresa Rybicka 


przeżywszy lat 20, po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzona świętymi 


Sakramentami, zmarła dnia 14 kwietnia 1900 r. 


RE CDS 


W żalu pogrążona matka i rodzeństwo zapraszają Krewnych i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 


się odbędzie dnia 16 b. m. o godz. 4 popołudniu z domu przy ulicy Poselskiej 1. 24, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które odprawionem zostanie we wtorek dnia 17 kwietnia b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Piotra. 


Drukarnia Narodowa w Krakowie. 


